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« 本製品のセットアップ作業を説明していまず>手順にしたがって作業を巧ってください c 

取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中に胡参照） 

本製品のくわしい説明は、醉社ホームぺージよりサポートソフトをダウンロードしてオンラインマニュアルをご覧くださし、。 
オンラインマニュアルを見るち沿ま、裏面の【オンラインマニュアルにつし、て】を参照してください。 


使えるよラにする 


OS を起動します。 


Windows XP / 2000の場合 


まだ本製吾を接続しなしでくださし、。 コンむ_夕の管理者 ( Admini 加 ator ) グル-プに 

本製品は手順 〇 になつてから接続しまず。 属するユ_ザ_で、□グオンしてください。 

Windows 98 、 Windows 98 SE(Second Ed け ionHU かの OS をお使いの場合は、手順 3 におずずみください。 
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Windows 98 、 Windows 98 SE のみ 

インストール作業をします。 



本製品を Windows 98(9 日 SE ) で、お使いになる場合のみ、ドライバをインス! -- ルします 0 
他の。5。ま必要ありません。 


Windows 98( SE 含む)で本製品をはじめて使用ずる場合は、 本製品をパソコンの US 己ポートに 
挿し込む前に、 1回だけ弊社が提供ずるドライバをインストールずる么、要があります 
(次回からは、本製品をパソコンに接続ずるだけで使用できます） 

じ I 下の手順に従ってインス!ルしてください。 

〇 Windows 98/98 SE を起動しま丸 

〇 魄社ホームぺージより、本製品のサポートソフトのうち、 

「 HDP - U シリーブ USB 2.0 CC 2 サポートソフト」ファイルをダウン□-ドの上、解;東しま丈 

ダウン□-ド•解凍方法は弊社ホームページで確認してください。 

与 http :// www . iodata . jp / support / procluct / hclp - u / 

※オンラインによるダウン□ードはお客様の責任のもとで行ってください。 


0 [ DDSETURexe ] をダブルクリックしま丈 
〇 [ OK ] ボタンをクリックし、 [ OK ] ボタンをクリックしまず^ 





〇 本製品を接続します。 



本製品の電源ランプが点灯しまず>1■新しい八ードウエア」画面が表 
示されまず。しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えまを 




•Windows XP でエラーが表示される 

Windows XP におし、て接続ずる US 己ポートが USB 1.1 の場 
合、本製品を接続ずると W 下のメッセージが表示されまずが、異常 
ではありません。因をクリックしてメッセージを閉じてください。 


全 ちまではわい USB A ブに巧ちしているちま USB デバイス lAl] 




《Windows XP Service Pack 2 ではメッセージが異なりまを 


•上記じ I かのエラーが表示される 


USB ポートの供給ずる電源が足りない可能性がありまホ 
別売りの AC アダプ 5^- ( USB - ACADP 2) をお使いください。 


/-\ 

•弊社製 CBUS 2 シリースや USB ハブに接続ずる場合 

雜社製 C 巨 US 2 シリース'や、電源コンセントに接続していない US 目ハブ 
(モニターやキーボードにある US 巨ポートを含む)に接続ずる場合は、 
別売りの AC アダプター ( USB - ACADP 2) が必要となります 
本製品に AC アダプ 57- を接続ずる關よ、本製品をパソコンに接続してい 
ないが態で行って < ださい。 


4 巧認します。 

〇 アイコンの確認 

[マイコンピコータ上に八ードみスクのアイコンが増えていることを確認しまを 

Windows 「心-、;^ Windows 20001 — j 

XP の場合 お^^ 0 Me /98 の場合 I 、 



•本製品のアイコンがない 

■本製品の接続をご確認 < ださい。 

■接続する USB ポートを変えてみて < ださい。 

特に USB ハブに接続している場合は、パソコンの USB ポー 
卜に接続してみてください。 

■ [マイコンピュータ]の原示卜[最新の情報に更新]をクリツ 
クしてみて < ださい。 


©ランプの 確認 

本製品の電源ランプが黄緑色に点灯していることを確認しまを 


か こんな時には ••• 


•異常音が聞こえる 


〇 異常音がしていないことの確認 

継続して異常な音がしていないことを確認してくださし、。 


US 巨ポートの供給ずる電源が足りない可能性がありまず。 
別売りの AC アダプター (USB-ACADP2) をお使いください。 


本製品のフォーマット作業についで 


本製品はご購入時、フオーマット済み （ 1パーテイシヨン、 FAT 32) のため、 Windows ではそのまま使用ずる 
ことができまず。フオーマットを行いたい場合は、オンラインマニュアルを参照してください。 

※オンラインマニュアルを見るち沿よ、裏面の【オンラインマニュアルにつし、て】を参照してください。 



• FAT 32 フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイス'は 4 GB まででず。 

サイスが 4 G 巨を越えるファイルを保存ずる場合は、 NTFS でフォーマットずる必要がありまず。 
NTFS フォーマットは 、 Windows XP /2 日□日で使用ずることができまず。 
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•本製品を使ラ上での操作について説日月しまず。 


[接続する】 

本製品はいつでわ接続ずることができまず^表面の「使えるよラにずる」の手順 3 を参照し、本製品を接続してください。 

【取り外す】 。 

〇 タスクトレイのリムーバブルツールを 
クリックしまず> 


クリック 







を嚴 

ち 


画面内の文字について 


Windows によって異なりまず。操作手順は変わりま 
せんので、そのまま操作を行ってください。 


©本 製品の表示をクリックしまず， 

本製品の表示をクリックしまず> 

複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してくださし、。 

0 メッセージを確認しまず， ※表示はごネ拥の OS により異なります。 

•Windows XP での例 


P A — ドウ: E アのの口外し 




黨 B 六容量記 I 席綿デバ林は吉獅外すことができま 


こんな時には一 


►Windows 2000での例 
Mliflah 

み 


■V 


/、ー ドウ王アの巧りかし 


「取りかしができない J といラ内容のメッセージが 
表示された 


使っているソフトウェアをすべて終了してから、本手 
順を行ってください。 

※同じメッセージが表示されたら、ノ \°ソコンの電源を切ってから取 
り外してください。 


〇 本製品を取り外しまず， 


サポートソフトについで 


本製品にサポートソフト CD - R 日 M は添付しておりません。弊社ホームページよりダウン□ードしてご利用くださし、。 
サポートソフトには、じ I 下の Windows 用ソフトウェアが収録されていまず。 

サポートソフトメニューからインストールできまず。 


サポート 
ソフトメニユ - 
起動方法 


①弊社ホームぺージよりサポートソフトをタウン □ —ドし、解凍しまず。 
http://www.ioclata.jp/suppDrt/procluct/hclp-u/ 

©[ MENU - EXE をダブルクリックしまず。 

メニュー画面が表示されまず。 


ソフトウェア名 

特 

徴 

インストールち法/その他 

みスクロックツール 
「 HDD □ック」 

(Windows XP / 2000のみが応） 

本製品にロック•アンロックを行ラソフトウエアです> 

※インス! -- ルや設定などを行ラ場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。 

アンインス! -- ルを行ラ場合は、セキュリティモードを解除してから行ってください。 

サポートソフトメニューの 
[ソフトウェア]からイン 
ス1 — ；レできまず> 

ソフトについては、[オンラ 
インマニュアル]を参照し 
て < ださい。 

才ートバックアップソフト 
「EasySaver LEJ 

手軽にファイルやフォルダのバックアップを行うソフトウエアです> 

♦本 ソフトは、製品版 EasySaver の機能限定版です。 

《Windows XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。 


Copyright (C) 2006 1-0 DATA DEVICE, INC. All Riahts Reserved. 


ソフトウェア名 


特 


インストールちま/そのイ也 


完全データ消去ソフト 
FDiskRefresher LEJ 

本製品のデータを完全に消去ずるソフトウェアです> 

♦本 ソフトは、データを完全に消去するためのものです。 

誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので'、 

くれぐれわご'ま意ください。 

参 本ソフトは、製品版 DiskRefresher の機能限定版です。 

《Windows XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてごネ拥ください。 

サポートソフトメニューの 
[ソフトウェア]からインス 
卜ールできまず> 

ソフトについては、[オンライ 
ンマニュアル]を参照してく 
ださい。 

ノ\ードデ V スク 
FAT 32 フォーマッタ 

本製品を出荷時のフォーマツト状態 (1 パーティシヨ乂 

FAT 32 ファイルシステム）に房ずソフトウェアで丈 

《Windows XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。 

サポートソフトメニューの[ソ 
フトウェア]からインストール 
できまず） 


オンライン7ニュアルについで 


本製品のその他の基本操作、 Q 这 A などにつし VC は、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp / support / 
product / hdp - u /) よりサポートソフトをダウン□—ドまたは「オンラインマニュアル」をクリックして、 
オンラインマニュアルをご覧ください。 


オンライン 
7ニユアル 
起動方法 


①サポートソフトを弊社ホームぺージよりタウン □ —ド、解凍しまず。 

© MENU - EXE をダブルクリックしまず。 

^メニュー画面が表示されま丈 

感[オンラインマニュアル]ボタンをクリックしまず。 

※オンラインマニュアルじが f でも弊社ホームぺージ （ h け p :// www.iCDCla ね. jp/supp □け/)にて QSA を用意しておりまず。 
本製品が正常に動作しない場合はそちらちご覧ください。 

@表示されたご覧になるオンラインマニュアルボタンをクリックしまず。 



オンラインマニュアルを見る際のご注意 

Windows XP に Service Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場 
合がありまず。[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックしまを 
与オンラインマニュ刃レが表示されまず。 



^ [いしけ]ボタンをクリックした場を 


①下の画面が表示されます。 

[ OK ] ボタンをクリックしてください。 

^オンラインマニュ乃レが表示されます0 



◎この場合、一部の機能が正しく働きません。 

情報ノ t 一をクリックし、表示されたロロックされている 
コンテンツを許可]をクリックしてください。 

与オンラインマニュアルが正しく働きます0 



◎下の画面が表示された場合は、[はい]ボタン 
をクリックします。 


セキュリティの普さ 


へ兹留 r ぶ皆ぶ Si 鑑繫蕊織蓮じ 

このファイルでアウティブ ] シテシツを実けしますか？ 

[^々 ij …々] I いいえの ） I 


本製品使用上のごま意 


•ケー ブルを取り外ずときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してくださし、。 


•ご 利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリーブサスペンド、レジュームなどの 
省電力機能はご利用いただけない場合がありまず。 


•本 製品にソフトウェアをインストールしなし、でくださし、。 


0 S 起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープ□ソフト、グームソフトなど)が 
正常に利用できない場合がありまを 

• USB 接続時、化の USB 機器を使ラ場合は下記にミ主意してください。 



■本製品の転送速度が遅 < なることがあります> 

■本製品を USB ハブに接続しても使えないことがありまをその場合は、パソコンの USB ポートに接続してくださし、。 

•本 製品からの 0 S 起動はサポートされておりません。 

• Windows と Mac OS では、フォーマットお式の違いにより併用ずることはできません。 
(Mac OS X 1日.4で FAT 32 フオーマットで使用ずる場合を除く） 


•セキュリティ 機能を使用される際は、オンラインマニュアルをご覧ください。 ）111111" 

また、パスワードの管理には十分ごを意ください。万が一無くされたり、お忘れになった場合は解除できません。 





































































































































